“ med. JAN GARYCKI 


przeżywszy lat 27, po długich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami. 
zmarł dnia 29 Października 1896 r. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Sobotę dnia 31 Października b. r. o godzinie 3 
po południu z Kliniki chorób wewnętrznych przy ulicy Kopernika, wprost na 
Cmentarz krakowski, na który Koledzy zapraszają pobożna Publiczność. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we Wtorek dnia 3 Listopada b. r. o godzinie 9 rano w Kościele OO. Dominikanów. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


